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he 


Atrzymzłem na ostatniey Sessyi przypadkowy Proiekt do 
ulagodzenia losu krzywdzonych Poddanyeh dažacy, Proiekt, 
podany w śrzód Proiektu, na którym wszystko, nam wszystkim 
zależy , który osobną materyą przerywać , myślałem, że ¡est prze- 
Yywaé osnowę szczęścia naszego i naszey Oyczyzny 3 nie z iedne- 
go względu zatrzymałem òw Proiekt , przyczyny którem wymie- 
nit w Przymówieniach moich powtorzyibym, gdybym nie ufał, 
Ze niewykładność moig wich przełożeniu , zastąpiłyście Prześw: 
STANY , głębszą niź moia rozwagą Waszą, 


Oszczędna w podziale darów natura , odmówiła mnie tych 
bystrych postrzeżeń, które szczęśliwi posiedli , co w momencie 
ustawy , widzą ów skutek daleki, którego z ustawy doświadczać 
będzie odległa przyszłość, mnie, niż co czynię, zostawiono 
rozważać, Prawo moią potrzebę wspomogło , i rozważałem; a 
co namysł odkrył upatrowaniu moiemu , to na usprawiedliwienie 
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postepku mego przed Tronem W. K. Mci, przed obecnością Wa- 
szą Prześw; STANY opowiedzieé winienem, 

’ W tenęzas, gdy nam długie nieszczęść znoszenie natchne- 
ło potrzebę dźwigać całą Oyezyzng z niedoli, gdyśmy się prze- 
cięż zblizyli do śrzodka , który miewięm iaka niepomyślność od. 
dalata od nas , gdy Się cieszemy nadzielą , z mocnienia, a liczbą 
i Potęgą niechętnych naszych zawsze trwozeni, lękać sig musie* 
my , żeby przed skutkiem , który ieszcze od nas daleki, niewy- 
padła z rąx naszych:n dzieja, w tenczas , tkliwa ludzkość wzru- 
szaigc nas do litości nad iedną częcią , a oburzaiąc surowość ku 
drugiey wdać nas zdała się w zapomnienie o losie ogulnym , o lo- 
sie, w którym i ci, co miłosierdzia czekaią, i ci, ( ieśli są tacy ) 
których okrucieństwo, wzgardy godnemi czyni, i. my Prze- 
świetne STANY, którzy wspomódz iednych , drugich złe serca 
i rozum zepsuty ograniczać , za wieścią czekaiącą pewności, za- 
myśliliśmy, słowem; wszyscy, co Kray składamy w tym losie , 
część swoią mamy: ten los ogulny co nas wszystkich dotyka, nie 
opatrzony przędsięwziętą ustawą maszą , nie ubeśpieczony troskli- 
wym ibez, przerwy kończeniem cośmy zgodnie i wspaniale zae 
częli, próżne nczyni zaradzenia tey części mieszkaców naszych; 
których dokuczenia łagodząc czas ten ronilibyśmy , w którym zda- 
rzyć się moze, że dola nasza, 2 dolą tych, których wspoma. 
gać chemy , zrównaną będzie ; Przesw: STANY! czyńmy pier. 
wey Oyczyzsę Naszą szczęśliwą , a w szczęśliwey Oyczyźnie, 
czynić nam szczęśliwemi iey Mieszkańców spokoyność , i swobo. 
dne od trwogi Obrady nasze zostaną : Lituymy się Sami nad so- 
bz, i nad tym całym! Narodem., który składamy, a gdy go uy. 
xzemy bespiecznym od tych, co nam naszey zayźrzą wolności , 
wtenczas niewolą tych, którzy naszą ludzkość wzruszatą, 1e8li 
się niewolą dowiedzie ? łagodzić będziem : oto iest Prześwietne 
STANY przyczyna diaczegom Proiekt zatrzymał , żebym nad nim, 
dak mi Prawo dopuszcza , rozważał, oto iest moja uwaga + któ- 
xa z tozwagi wynika, 


Prawo 


Prawo , > iesteptzewodnikiem w Obradach, i które 
jest dla nich prawidiem, rozpoczętą materyą beż przerwy koń- 
czyć zaleca, Prawo drugie , które obowiązując samych siebie na- ` 
pisaliśmy, o Podstkach albo o Woysku tylko, radzie nam prze- 
pisało , Prawom podległość winniśmy ; Prawom bądźmy podlegli, 
zwłaszcza, że w tym czasie, i w takim, do którego nas Opa- 
trzność zbliżyła, przedsięwzięciu, gdyby Prawa nie była, pô- 
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4rzeba i beśpieczeństwo ogulne wzbudzałoby mnie prosić Prześw: 


STANY, żeby sig nie raczyły oddalać od tego zamiaru, do któ- 
rego zbliżyć się z taką trudnością , i przez tyle zawad nam przg- 
szło : brofimy pierwey od obcey przemocy mas wszystkich , niż 
część iedną od nierozsądku niektórych nsszych,(0 których prze- 
cięż iawnie nie wiemy ) bronić będziemy ; Dziś to czynić nietyl- 
ko nie uznaig zamysłem Prawu dogodnym , ale nie uznaię dogo- 
dnym ludzkości, którą mieć na względzie chcemy, nie nznaig do» 
godnym ostrożności , którą zachować winniśmy. 


Bunt nam z»graża, powodom do buntu zabiegać chcemy , 
a w zabieganiu buntowi, drogę. toruiem , buntownikom pretext 
dziemy , budtuiących upoważnić Prawem, zachęcić nadgrodą', ue 
beśpieczyć ich przedsięwzięcia, ułatwić im przeszkody , i ich 
liczbę do tego zamiaru pomnożyć zamyślamy „ ile test podłych » 
ile chciwych , ile złośliwych ludzi, ile podległych natchnieniom 
nieprzyiaznym pokoiowi naszemu , ile tych, których. nieszczęścia 
cudze są zbogaceniem , cudza utrata iest zyskiem , cudzy niepo- 
koy korzyścią , słowem: ile iest takich, którym odiąwszy pos- 
stać nie w nich ludzkiego nie znaydziem. Tom ia widział w 
Proiekeie „ tym przerażony zastanowilem, żeby się nie zamie» 
niał w Prawo, w Prawo , któreby ściągnęło na Dzieędziców ¿kro- 
pność , okrucieństwa na dziedziczonych, na Kray spustoszenie, 
na nas narżekanie o Skutki, którychby Prawo przyczyczą było. 


Prześwietne STANY! mówmy sami do siebie, czy Kray 
masz nie ma złych ludzi? ieśli ich niema? dla sławy naszey, dla 
grzyświadczenia niewinności Kraiowym, wymażmy z Rag nae 
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szych Prawa występków i kary, znieśmy więzienia, i miecze ; 
tam, gdzie winy nie ma, narzędzia kary znamieniem okrucień. 
stwa byłyby; lecz iesli to zostawić musiemy , Przyznaiemy że są 
Zli ludzie, i źli tak dalece , ze dla zachowania spółeczności w 
pokoiu i beśpieczeństwie , oddzielać ich od niey, albo ich śmier- 
cią , albo więzieniem potrzebuiemy , godna to smutku „ż godna 
zabieżenia ¡est prawda , i złych że i naygorszych mamy w Oyczy- 
znie naszey , a co smutnieysza , že złych , i naygorszych znosie- 
my, tym przecięż Delatorami stawać się pozwala Projekt » a co 
ia Prześwietne STANY śmiem myśleć? że innych niebyłoby prócz 
ztego rzędu ; Człowiek , któremu chciwość i pienia są w obrzy- 
dzeniu, którego postępki są pod Strażą ludzkości winnego od 
winy odwrócić, i do ludzkości nakłonić czułby. powinność , ale 
winy dowodzić i kary szukać ‚nie iest to zabawą Serca, któremu 
‚ptzyznamy Szlachecność , i iakiebyśmy widzieć wszystkie życzyli, 
łagodny umysł z równym wstrętem odwraca oczy, żeby nie wie 
dział winy, iak Żeby nie widział kary ; tak ia myśląc, wnosiłem 
i wnoszę , że Delatorem ten byłby , który Delatora na siebie cze. 
ka; Lecz mnieysze w tym ieszcze niebeśpieczeńswo ia widzę, 
Że niewinni skarżeni byliby , gdyby tylko skarzeni bydź mieli , 
lubo kto niewinny bydz skatżonym doświadczał; to zte -za naya 
gorsze poczyta: większe złe iest to > Ze nim Imie Delatora na- 
bedzie, nim Delacya przedsiewežmie, nim skarżyć zechce, albo 
_czy zechce ? szukaiąc winnych , Domy Szpiegowať , włoście SZCZĘ”. 
śliwe i spokoyne poburzać , Dziedziców słodycz i słuszność pod. 
daústwu mierzi¢, przed Poddanemi pierwey, niz przez nicho Sa. 
du Dziedzica oskaržaé, nie tylko mieé bedzie natchniong od zie. 
go Serca potrzebe, ale od Prawa rozprzeszenie ; a Dziedzic, co 
dotąd Dom swóy w Polszcze za święte poczytał schronienie , w 
którym złoczyńca nawet, ostatniego przed prwawnym przekona. 
niem beśpieczny czekał wyroku , Dziedzić „którego mayście w iego 
własnościach , którego spokoyności zburzenie od czaszu „-w kórym 
Przodkowie nasi Polską Ziemię posiedli, za kryminał ściągaiący 
zemstę publiczną był miany , Dziedzić ów, iedoym nagłym Pra. 
wem wyzuty z udzielaości, którą mu nad lego majątkiem tyle 
wie» 


wieków przyznało ieśli 
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Prawo szanowcé musi, znosić powinien 
kroki, które w iego włości czynić ten będzie, co się bydź De. 
latorem sposobi , 1 znosząc ezekać skutków ; które ma prostocie 
Poddanych ¡ego sporządzi zamysł, i Praca tego, który poważny 
Prawem z zburzenia Praw "Dziedzicowi dotąd siużących zložo- 
nym , dla zamieszania 1 zysku nic nie oszczędzi , co iego widokom 
dogadza: Prześw: STANY! Mamyz Poddanych naszych iuż o- 
świeconych? mamyż zdolnych poiąć podstęp i prawdę, zdolnych 
rozróżnić przedział , iaki zachodzi między miarą ich powinności dla 
Pana, i słuszności, iaka im od Pana należy? Mamyž nadto przy 
świetle, które miecby powinnt pewność © ich skromności, Ze 


> ma tym przestawad będą , czym sq, i dzielić 2 Dziedzicem zyski, 


które biorą z Ziemi Dziedzica uznaią za słuszność? ieśli takich 
ich mamy ? próżna iest boisźń moia, plocha ta trwoga , którą się 
przeražam: Lecz ieśli inaczey ? Delatorow , których Proiekt prze- 
znacza tytanami Dziedziców , a Poddanych naszych tyranii na. 
rzędziami ia widzę; nie iestem beśpieczny warunkiem , że Dela. 
tor osiadły ma bydź , bo i osiadłych złemi widziałem, nie ¡es 
stem i tym beśpieczny , Ze niedowodząc karany będzie, bo się 
bardziey lękam prżed DDelacyą bez. PEN, niž przez Delacya 
Prawa, 


Nie wychodźmy z obrebów Oyczyzny naszey, gdy dla 
nas Prawa piszemy , wtenczas nam cudze będą właściwe „ kiedy 
nas samych cudzą własnością nieszczęście uczyni, ia dożyć tego 
wzdrygam się bardziey niž umrzeć, émielszy ¡estem Prawo nowe 
stanowić , niž wieczne wzruszać ; słyszał Rzym ostrzeżenie + Ir- 
perium iis artibus retinetur , guibus initio partum est:' nie zacho- 
wał, i sobą bydź przestał; niech nas cudze przykłady uczą, 


Poddałem siebie tóżnym poięciom , ale się czuiąc czym 
iestem, nie wytzucg nigdy sercu moiemu ; żem był niesprawiedli- 
wy, kiedym się zdawał nie bydź miłosiernym, smutne przykłady 
przyświadczaią nieomylaość przewidzeniu moiemu, ' Mamy w Pol. 


szcze rodzaie Dóbr, w których Mieszkańce nie samego Possesso- 
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ta maig Panem losu swoiego , te są: Stołowe J. K, Mei, i Sta- 
“wosewa ‚nie zaszło żadne Prawo , któreby n eograniczoną liczbe. 
Delstorów stanowiła o krzywdy Mieszkańców w tych Dobrach ; 
kilka ludzi dopuszezony.h do stawania w Sadasir Assessorskich , 
i kulka expektatyw między temi, któře Seyni 1775 Roku za nad. 
grody rozdał, wiele okrucieństwa dla ludzi, wiele spustoszenia 
dla Kraiu, wiele utrat dla Possessorów przyniosły ? ta obizśniły” 
by rewolucye Ekonomii Szawelskiey , i Starostwa Wielońskiego 
na Zmudzi ; Starostwa Stokliskiego , w Powiecie Kowienskim, 
Starostwa. Borysowskiego , w Powiecie Orszańskim , i w różnych 
mieyscach , kcórych okropny obraz opowiadaiąc , przydałbym Prze- 
świetnym STANOM znudzenia, sobie trwogi, a tym, ktorzy 
cierpieli žalu, Nye pokaże nikt nigdzie zdarzanych buntów styl 
ko tam, gdzie się bydź zdało więcty wolności „ bo wolność 7a. 
wsze przewodników do swywoli znalazła, temi Delatorowie sta- 
ną się, ktörymby Prawo dało i powagę i pochop. 


To. mi *moia tozwaga odkryła, com Wam Prześwietne 
"STANY przełożył, a co się wnie zdało na ostatniey Sestyi, že 
Uniwętsał Seymowy byłby od niesprawiedliwości złych Dziedzi- 
cow.poskromieniem, to dziś zdaie się Ze byłby do wzburzenia 
Pospolstwa pobudką , i więc, na co się przed namysłem zgadza 
łem, tego po namyśle meradzę , mala ferre, quam incitare pejo» 
ra malo, mówił w' niebespiecznych Oyczyzny czasach ostrożny 
Obywatel współ. ziomkom- swoim » weźmy to dla nas, i zcierpmy 
taczey , ieśli się zdarza , że Prawo omylone , Poddaní przez Dzie- 
dziea uciążeni zostaną , niżbyśmy zabiega:ąc małemu 1 niepewne= 
mu złemu, poprawę ogólnego caley Ojczyzny złego w zaniedbae 
nie , poddanych przeciw Dziedzicom wrokosz , Dziedziców wzglę- 
dem Poddanych w okrucieństwa, ich role w odłogi , Kray w spu- 
stoszenie , nieprzyiacioł Kraowych w łatwość opanowania Kraiu 
za pomocą Prawa naszego wdać mieli, to iednak wszystko nies 
tylko obiecnie, ale upewnia nam Proickt » który od zamienienia 
w Prawo wstrzymałem. 


Ludz. 
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Bibi. Jag, Ludzkość nasza kiedybykolwiek wolność dla čzešci , któ. 
ta wolności, i znać, i użyć nie umie ubeśpieczała niebacznie , dla 
nas niewolą , dla nich okrucieństwo sporządziłaby , w tym czasie 
pozor do tego zamysłu, mieprzylazaym tylko naszey wolności 
byłby dogodny.  Prześwietne Stany ! ucżmy pierwey Poddanych 
naszych bydź ludźmi , niž ich ogłasiemy wolnemi , inaczey ? nie- 
dogodzenie Poddanym , Szlachcie okrucieństwo sporzadzim, spusto- 

. szenie Qyczyznie ,, ley nieprzyiaciołom z naszego zamieszania 

>| przygotuiemy korzyście. 


Nikt z Nas podobno Iustrukcyą od Wspol-Ziomkow do 
podbbnego zamysłu upoważniony nie test, iakże ośmielemy się 
dla nich na zachowanie się ich Dobrach' pisać prawidła, któż 
z Nas wie słuszność albo niesprawiedliwość , iakiey kto względem 
swoiey własności zażywa? niech Prawa Nasze nie wynikaią z pow 
woda domysłów , mylne będą , ak domysły mylne bydź zwykły; 
s s © Przydaycie Prześwietne STANY do tych uwag te ięszcze, ezy- 
li to ezas iest , żebyśmy niepodobane , choćby tež naysłuszniey- 
sze dla naszych Współ Ziomków pisalı Prawa , gdy rozroznien tyle 
ko Naszych potrzeba , żebyśmy wszyscy zginęli; rozwaźcie czye 
byśmy małą dali do niechęci wzaiemnych pobodke , czybyśmy ma- 
łe do klöcenia nas z nami chciwym zguby naszey dali narzędzie ? 
w tym momencie, gdy opłatę na Dziedzi-ow kładziemy , Dziedzi» 
ców w ich. własnościach Ścieśniaiąc władze, wstręt do oplaty - 
-wzbudziemy,-a gdy ludzi ochraniać zdaiemy sig, bez-ludność zapoa 

| wisdsmy Kraiowi; w innym czasie mówiłbym „co o wolności Pod. 

a danych. rozumiem , w tym czasie mówię Że nam o naszey wola 
` + ności, o zachowaniu OQyczyzny naszey „o ubespieczeniu Kraiu na- 
szego, mowić , radzić, i stanowić szczególnie należy , na tym 
usprawiedliwienie. postępku moiego , ia kończę, na czym skoñ- 
czyło Prawo, które Obradom naszym przepissio porządek, 


A ieśli co bez przerwania zaczętego Proiektu, bez nie. 
beśpieczeństwa tozróżnień naszych , bez wrażenia Poddanym wol- 


ności, a Dziedzicom WAZA ich władzy , uczynić można, 
to 
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to iest: żeby Kommissye Skarbowe , iako Magistratury Pobili- 
eznych -dochodow strzegace > publikuige "Woiewództwom Prawo , 
przydały ostrzeżenia w stylu zachęcaiącym ratzey , niżeli gros 
żącym , żeby Dziedzice udzielaiąc się Oyezyznie, nie obrażali 
ludzkości przez wymus i narzucenia tego na swoich Poddanych, 
co przyigli na siebie; Przytomni w Obradach Podskarbiowie Na- 
rodowi wykenaig, co wykonać przez wzgląd na zaszłe Prawo 
bez udzielnego źlecenia mogą. 

Sądźcie Przesw: STANY, iesli Proiekt, ktOremum się 
sprzeciwił , pożyteczny nam byłby > ieśli nie? niech bydź nas 
wet proiektem przestanie, iako Prawom Kardynalnym, a to nie 
tegowiecznym tylko, ale i w tym wieku potwierdzonym przecie 
wny : Jeśli inaczey 2 ieśli go pożytecznym widzicie ? niech ustąpi 
- Prawu, które, postępowaniu Naszemu w Obradach, tor przepisato, 
niech ustąpi Materyi zaczętey , niech ustąpi tym przedsięwzię- 
ciom , od dokonania których, i My, i Oyezyzna, i wszyscy Oye 
czyzny Mieszkańce beśpieczeństwa i szczęścia czekamy, 
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